TAi 


CONCORD 


QUE 


FOR IMMEDIATE RELEASE Concordia Chamber Ensemble 


(514) 879-8497 


1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montreal, Quebec H3G 1 


concert postponed. 


Montreal, Quebec, January 6, 1978 -—- The Concordia 
Chamber Ensemble concert originally scheduled for Thursday evening 
January 12 has been postponed to Saturday January 21, 1978 at 
8:30 p.m. in the Loyola Chapel, 7141 Sherbrooke St. West. 


Tickets sold for January 12 will be honoured on January 21 
or refunded. Invitations issued for the original date will be 


honoured on January 21. 


The concert's original program featuring works by 
Aaron Copland, Anton Webern, Wolfgang Bottenberg, Luciano Berio and 


Robert Schumann remains unchanged. 


For additional information concerning tickets or refunds, 


please call the music section office: 482-0320, ext. 614. 


The Concordia Chamber Ensemble, under the direction of 
Sherman Friedland, is Concordia University's professional in-residence 
ensemble. Its next concert will be performed on February 23 at 8:30 p.m. 
in the Loyola Chapel. 


-30- 


Mark Gerson, Information Officer 
482-0320, Ext. 689 


UE 


(514) 879-8497 


COMMUNIQ 


1455 ouest, boul. de Maisonneuve Montréal, Québec, H3G 


A PUBLIER IMMEDIATEMENT Concert de l'ensemble de musique de 
chambre de Concordia remis & plus 
tard. 


Montréal, Québec, le 6 janvier 1978 -- Le concert de 1'en- 
semble de musique de chambre de Concordia prévu au début pour le jeudi 
soir 12 janvier a été remis au samedi 21 janvier 1978 & 20h30, dans la 
chapelle du campus Loyola, 7141, rue Sherbrooke ouest. 


Les billets vendus pour le 12 janvier seront acceptés le 21 
janvier ou remboursés. Les invitations faites pour la date initiale 
seront valables le 21 janvier. 


Le programme initial du concert comprenant des oeuvres d'Aaron 
Copland, d'Anton Weberb, de Wolfgang Bottenberg, de Luciano Berio et de 
Robert Schumann demeure inchangé. 


Pour de plus amples renseignements concernant les billets ou 
les remboursements, veuillez téléphoner au bureau de Ja section de musi- 
que: 482-0320, poste 614. 


L'ensemble de musique de chambre de Concordia, sous la direc- 
tion de Sherman Friedland, est un ensemble de musiciens professionnels 
de 1'Université Concordia. Son prochain concert aura lieu le 23 février 
a 20h30 dans la chapelle du campus Loyola. 


CONCORDIA 


Re ee 


Mark Gerson, agent d'information 
482-0320, poste 689 


